Vivace, d = 69 
molto les;atQ. 





Der oben fiir die chromatlsche Sexten-Tonlelter beigefiigte Fingersatz fiadet 
sich in alien Editlonen vorgenxerkt, schelnt d.aher von Chopin selbst empfohlen wor- - --j^ - r , -^ 
den zu seln. Er ist nicht fur jede Hand ausffihrbar; der Herausgeber giebt deshalb, ^ " '' ^ - 
zur Auswahl, hier noch drei vonjenem abwelchende Applicaturen : 
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